जिन्ही सं . डो . ( डो एन. )- 72 


REGISTERED No. D . ( D N .311 


SHAK 


N 


. 


+ 


Hruda 


स 


.". 


ले 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


" 


, असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग बण्ड उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


-- 


स . 191 ) 
No. 1911 


नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 1986/ चत्र 25, 1908 
NEW DELHI , TUESDAY, APRIL 15, 1986/ CHAITRA 25, 1908 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

_ रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as 

a separate compilation 
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40 प्रतिशत की दर से सगणित रकम से अधिक है ; 
और 


( ख ) द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन 

उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से , 


वित्त मत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 1988 

सं 245 / 86 - सीमा -माल्क 
सा . का . नि 629 ( अ ) केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क 
अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 25 को उप -धारा 
(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की अधिसूचना स 117/ 86 
सीमा - शुल्क , तारीख 17 फरवरी , 1986 को अधिक्रान्त करते हुए 
अपना पह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मना करना 
आवश्यक है , निदान विद्या और शल्य चिकित्दाग प्रमोनो के 
लिए भिकल्पित और सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 
( 1975 का 51 ) की पहली अन - बी के अध्याय 90 के न आने 
वाले एक्सरे कैमरा को , जब उगका भारा आयात किया 


इस शर्त के अधीन रहते हुए , छूट देती है कि आयातकर्ता निकासी 
के स्मय , ऐसे अधिकारी का जो उद्योग मत्रालय के तकनीकी 
विकास महानिदेशालय में औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्यो 
गिक सलाहकार की पंक्ति से नीचे का नहीं है , इस आशय का 
एक प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करता है कि वह माल जिसकी बाब छूट 
का दावा किया गया है , ऐसा है जिराका भारत में विनिर्माण 
नही किया गया है । 


2 . यह अधिसुचना 30 अप्रैल , 1987 तक जिसके अन्तर्गत 
__ यह तारीख भी सम्मिलित है , प्रवत्त होगी । 
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( क ) उक्त पहली अनुसूची में निदाट उन पर उद्ग्रह 

णीय सीमा - शल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 


एम एन . विश्वास , अवर सचिव 
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MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 


Customs leviable thereon which is specified . 
in the said First Schedule as is in excess of 
the amount calculated at the rate of 40 per 
cent ad valorem ; and 


New Delhi, the 15th April , 1986 


(b ) the whole of the additional duty leviable 

thereon under section 3 of the second men 
tioned Act, 


No. 245 / 86 -CUSTOMS 


G .S. R . 629 ( E ).-- In exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ) and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Minis 
try of Finance , Department of Revenue , No . 11786 
Customs, dated the 17th Februiry , 1986 , the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the 
public interest solo do , hereby exempts X - ray 
cameras designed for diagnostic and surgical purposes 
and falling within Chapter 90 of the First Schedule 
to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) , when 
imported into India , from --- 

(a ) so much of that portion of the duty of 


subject to the condition that the importer , at the time 
of clearance , produces a certificate from an officer not 
below the rank of an Industrial Adviser or an Addi 
tional Industrial Adviser in the Directorate General of 
Technical Development in the Ministry of Injustry to 
thulleci that the goods in respect of which the exemp 
tion s claimed are such as are not manufactured in 
India , 


2 . This notification shall be in force upto and in 
clusive of the 30th April , 1987. 


[ F . No . 355 305184 -Cus- I] 
M . N . BISWAS, Under Secy . 
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